§.   1O1.                                Knotenlinien.
(3 )              W = M sin ( -jfi—|~ 4 ) sin m — sin n -~ •
y                         •       \ I          /          a           b
M heisst die Amplitude  der Schwingung und die ——-  -f- z/, oder vielmehr ihr Ueberschuss liber das nachi
nere   Vielfache  von 2tf die Phase.    Indem  man den A punkt der Zeit oder die Phase um eine constante Grpsse erhalt man endlich aus (3)
(4)                    W = M sin •••-•- sinm— sin n~^,
und man sieht daraus, dass W uber die ganze Me gleicli Null ist, wenn t gleich einem Vielfache | T ist.
Wenn andererseits x gleich einem Vielfachen von a/ y gleich einem Vielfachen von b/n ist, so ist W fiir a] gleicli Null. Wir haben also zwei Systeme gerader Lini< den Seiten des Rechteckes parallel sind, in denen die m Formel (4) schwingende Membran clauernd in Ruhe bleibt. Lmieii heisserx Knotenlinien. Sie theilen die rechteckigi bran in win rechteckige Felder von den Seiten a/m, b/ W ist in benachbarten Feldern zu jeder Zeit abwechselnd und. negativ.
Wenn   nun   bei  einer zusammengesetzten  Schwingui durch eine Summe mehrerer Ausdrucke der Form (3):
dargestellt wird, Knotenlinien, d. h. Linien, in denen w (3 gleich Null ist, vorhanclen sein sollen, so muss der von d abhangige Factor
sm